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Planta de la estructura (distancias entre ejes y dimensiones de los elementos estructurales). 

Vista en planta 
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Dimensiones generales en 
planta 


Distribution de vigas y muros 
en planta 


Las placas son CO. 25x0. 90 m (ejes 3 y 5), CO. 25x0. 60 m (ejes 1 y 7). En los ejes 2, 4 y 
6 se tend ran column as de section T 0.9x0. 45m. 
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Vista 3D del modelo empleado para el analisis, mostrando las formas de los elementos. 
Use el menu Options- Colors para cambiar el color de fondo. Luego el menu File - Capture 
Picture - Current Window w/o Titlebar.Sobre esta figura escriba con lapicero las secciones tfpicas 
(solo una vez para cada tipo). 

Vista 3d de la estructura 



Universidad Nacional de Ingenieria 
Facultad de Ingenieria Civil 
Departamento Academico de Estructuras 



Las Deformadas para SX y SY. Sobre estas figuras se anotaran los 
desplazamientos maximos y las distorsiones maximas, calculadas multiplicando los 
resultados dado por el programa (haga die sobre el nudo con el boton derecho del raton) 
por 0.75 R 

Sismo en x 


ST0RY3 


ST0RY2 



DISPLACEMENTS AND DRIFTS AT POINT OBJ...I 


File 

STORY 

DISP-X 

DISP-Y 

DRIFT-X 

DRIFT-Y 

ST0RY3 

0.030252 

-0.000227 

0.001888 

0.000018 

ST0RY2 

0.023643 

-0.000163 

0.003305 

0.000024 

STQRY1 

0.012076 

-0.000080 

0.003019 

0.000020 
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Sismo en Y 




^DISPLACEMENTS AND DRIFTS AT POINT 0 B J E... El 

File 

STORY DISP-X DISP-Y DRIFT-X DRIFT-Y 

story3 - 0.060696 6.661952 6.666668 6.666182 j 

-0.000060 6.001317 0.008009 OJD00201 

STQRY1 -0.000028 0.000613 0.000007 0.000153 


Deformada en el eje A 



STORY3 



M DISPLACEMENTS AND DRIFTS AT POINT OBJ 


File 





STORY 

DISP-X 

DISP-Y 

DRIFT-X 

DRIFT-Y 

STORYS 

0.000090 

0.002131 

0.000008 

0.000198 | 

STORY2 

STORY1 

0.000061 

0.000028 

0.001437 

0.000669 

0.000009 

0.000007 

0.000219 

0.000167 
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Una figura que muestre las cargas permanentes sobre las vigas del portico del eje 2. Despues 
de Procesar los datos: menu Display - Show Loads - Frame/Line - All loads that are tributary 
...Debera comparar lo calculado por el programa con lo obtenido manualmente. Note que el 
programa presenta resultados que no incluyen el peso propio. 

CARGAS PERMAMENTES (D) 




to 

to 


Jl 


uSTORY2 
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METRADO 


ESPECIFICA CIONES: 



peso de aligerado = 

300 

kg/ m2 


cargas permanentes y no permanentes 





peso de acabado = 

120 

kg/ m2 



sobrecarga aula = 

350 

kg/ m2 



sobrecarga volado = 

400 

kg/ m2 



sobrecarga azotea = 

100 

kg/ m2 



aula 

vl 

0.25 

0.6 

m 



v2 

0.3 

0.6 

m 


volado 

v3 

0.25 

0.65 

m 



v4 

0. 15 

0.2 

m 



longitud = 

3.875 

m 



pesos 

viga 

losa 

acabado 


piso 1y 2 

aula 

0.432 

0.432 

1.163 

0.465 


vl 

0.360 

0.360 




volado 

0.390 

0.390 

1.163 

0.465 


v4 

0.072 

0.279 





pesos 

viga 

losa 

acabado 


azotea 






aula 

0.432 

0.432 

1.163 

0.465 


vl 

0.360 

0.360 









amplificadas 

D 

D+ viga t/m 

viva t/m 

wprop 

carga t/m 

1.628 

3.302 

1.36 

4.697 



1.395 



9.89 

1.628 

3. 139 

1.55 

3.418 

7.98 


0.279 




D 

D+ viga 

viva 



1.628 

3.302 

0.39 

4.697 

8.53 


1.395 





Envolvente de momentos (M33) para el portico del eje 2. Con tal fin puede usarse el 
menu Display - Show Forces/stresses - Frame ... Sobre la figura se anotaran con 
lapicero los valores mas importantes. 
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Envolvente de fuerzas cortantes (V22) para el mismo portico. Sobre la figura se 
Anotaran con lapicero los valores numericos mas importantes. 



STORY3 



Diagrama de momentos (M33) para el mismo portico con la combination de carga 1 .4 
D + 1.7 (L1+L2+L3). Tambien en este caso se indicaran con lapicero los valores mas 
importantes. 
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Analisis de Porticos Pianos version 1.1 HSF1999 


Reticulado piano analizado como portico con elementos de 1 = 0 


Datos Relativos a los Nudos Datos Relativos a los Elementos 


Coordenadas ooyos 

Fuerzas Concentradas 

nudos 

seccion rotulas 

Fuerzas Distribuidas 

X Y 12 3 

F x F y M z 

e i j 

tipo 1 J 

w x w y 

(m) (m) 

a) (tm) 

No cortar+pegar 


(t/m) (t/m) 



1 

2.150 

0.000 

X 

X 

X 





1 

1 

2 

T 





2 

2.150 

3.750 







2 

2 

3 

T 





J 

1 3 

2.150 

7.250 







3 

3 

4 

T 






4 

2.150 

10.750 







4 

5 

6 

T 





5 ! 

9.800 

0.000 

X 

X 

X 




5 

6 

7 

T 





6 

9.800 

3.750 







6 

7 

8 

T 





7 

9.800 

7.250 







7 

2 

6 

V30X60 




-9.890 

8 

9.800 

10.750 







8 

3 

7 

V30X60 




-9.890 

9 

0.000 

3.750 







9 

4 

8 

V30x60 




-8.530 

10 

0.000 

7.250 







10 

9 

2 

V25X65 




-7.980 

11 











11 

10 

3[ 

V25X65 1 




-7.980 

12 





12 
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Analisis de Porticos Pianos 


version 1.1 HSF 1999 


Reticulado piano analizado como portico con elementos de I = 0 


Propiedades de Materiales 


Caracterfsticas de las Secciones 


etiqueta E G y 

(t/nf ) (t/mr ) (t/m 3 ) 


concreto 

2.00E+06 

8.3333E+05 

2.400 














tipo 

material 

A 

(nr) 

/ 

(m 4 ) 

A s 

(nr) 

Notas 

T 

concreto 

2.85E-01 

3.77E-03 



V30x60 

concreto 

1.80E-01 

5.40E-03 



V25x65 

concreto 

1.63E-01 

5.72E-03 
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Reticulado piano analizado como portico con elementos de 1=0 


Desplazamientos de los Nudos 

n u v 0 

(m) (m) (rad) 


Fuerzas en los Elementos (convention de resistencia de materiales) 

N, Nj M, Mcen ™ Mj V, Vj 

(t) (t) (tm) (tm) (tm) (t) (t) 


1 

0.000E+O0 

0.000E+00 

O.OOOE+OO 

2 

-1.848E-03 

-1.052E-03 

-9.161E-04 

3 

-5.295E-03 

-1.653E-03 

9.924E-05 

4 

-7.248E-03 

-1.873E-03 

-3.307E-03 

5 

0.000E+00 

0.000E+00 

0.000E+00 

6 

-1.759E-03 

-7.550E-04 

2.840E-03 

7 

-5.174E-03 

-1.215E-03 

1.899E-03 

8 

-7.588E-03 

-1.430E-03 

3.804E-03 

9 

-1.848E-03 

-1.036E-03 

2.956E-04 

10 

-5.295E-03 

-3.820E-03 

1.31 IE-03 

11 




12 






12 


Figura mostrando las areas de refuerzo longitudinal requeridas en los elementos del 
portico del eye 2, determinadas empleando Etabs con las disposiciones de AC 1-31 8- 
99 (excepto por los factores de carga ya indicados). 
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STQRY3 





SJORY2 




STORY 1 

i 

> 



BASE 

T = 




Design Load Combinations Selection 


Choose Combos 

List of Combos Design Combos 


CQMB.1 0 U 


COMBI 

COMB1 1 


C0MB2 

C0MB8 

Add •> | 

C0MB3 

C0MB9 


C0MB4 

DC0N1 

<- Remove 1 

C0MB5 

DCONIO 


C0MBG 

DC0N11 


C0MB7 

DC0N12 



DC0N13 



DC0N14 v 




| OK | Cancel | 
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